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ca.(li fecvindo d.efignet j, in q^tp 4, in fexto i$j..erit refifter 
tia ad pondus Globi in cafu fecundo ut o. C03029 a d 1 
qiaartovut o. 042875 ad i«*> in fexto ut o. 63013 ad 121. 

Arcus quern >pun£him in filonotatum in Cafu fexto defcripft 

S§i- I ?S~‘|}lx. U " 9 ^ dig ' t91 ’ Um ' Et ;P ro P te 5 ea CU P> radiusef- 

longitude penduili inter, puridum fiifp en . 
iionis & centrum Globi eflet 126 digitorum, arcus quern centrum 
Globi defcripiit erat ^lA digitorum. . Quoniam corporis ofcil, 
lantist ^eloottas. maxima obirefiftentiani-Aeris non incidit in pun- 

-defcripti, fcdi in medio 'fere -loco arcus totius 
•verfatur :, eadem erit circiter ac fi Globus defeenfu fuo toto 
in Medio non reftftente deferiberet arcus illius partem dimidiam 
idigitorumid^.j;, idqine;in Cydloide, adiquani motuiii pendulrfih 
^•r€duKiiBfc»; 3 q&i |¥iipttif£^'iifdiOGitas Jfla aequalis erit velocitati 
qua'm Gk)bu^pe?pendiciilariter cadendo Sc cafu fuo deferibendo 
nltitudmemarcus illius Sinui verfo sequalem, acquirere poffet. Eft 
sutem finus^Hevferius in Cycloide ad arcum iftum ut arcus 
/demfa^dj penduli longitudinein dupkm:* 5 «, & propterea aqua- 
lis digjtfe^^ 278, Quare velocitasea ipfa eft-quam corpus caden- 
do & cafu fuo fpatium 15,278 digitorum deferibendo acquirere 
poffet. . Unde cum corpus tempore minuti unitis fecundi caden- 
nti pef exlperimentao pendulorum determinavit 
d^feribat pedes F ari ft enfes tq^/Td eft pedes Anghcos 16-75. fen 
digitos > y7i, Sc tempora fint in dimidiata ratione fpatiormn 5 
Globus tempore min ut. 1 dtert. q : §quarc. cadendo deferibet 15, 
s 7 8 digitoSj& velocitatem Guam prxdiiftam acquirer ; Sc prbpterd 
eum eadem velocitate uniformiter continuata delcribet eodern 
tempore longitudinem duplam 30, 5S 6 digitorum. Tali -igitur 
cura velocitate Globus refiftentiam patitur, quae fit ad ejus pon- 
dtis ut o, #3013 ad 1 2 vel (fi refiftentiae pars ilia fola fpede- 
tur ? q UKcft in-, velocitatis ratione duplicataj) 11 1 o, 58172 ad 121. 
Experimento autem Hydroftatico invent quod pondus Globi 
' : hujus 
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jjiijus lignei effet ad pondus Globi aquei magnitudinis ejufdem, 
ut 55 ad P7 : & propterea cum 1 a 1 fit ad 2 1 3, 4 in eadem ra- 
tione, erit refiftentia Globi aquei praefata cum velocitate progre- 
dientis ad ipfius pondus ut o, 58172 ad 213,4, ideftut 1 ad 3661. 
Unde cum pondus Globi aquei, quo tempore Globus cum veloci- 
tate uniformiter continuata deferibat longitudinem pedum 3 o, 5 5 6, 
velocitatem illam omnem in Globo cadente generare poffet; ma- 
nifeftum eft quod vis refiftentiae uniformiter continuata tollere 
poffet velocitatem minorem in ratione 1 ad 386$, hoc eft velo- 

• 'I . ' 

citatis totius partem — - — . Et propterea quo tempore Globus, 

eacum velocitate uniformiter continuata, longitudinem femidia- 
inetri fuai leu digitorum 3 d- deferibere pofet, eodern amitteret 
motus fui partem 
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Nutuerabam etiam ofciUationes quibus pendulum quartam 
motus fui partem amiftt In fequente Tabula numeri fupremi 
denotant longitudinem arcus delcenfu primp deferipti, in digitis 
k partibus digiti expreflam: numeri medii flgnificant longitudb 
nem arcus afeenfu ultimo deferipti 5 Sc loco infimo ftant numeri 
ofcillationum. Experimentumdefcripfi tanquam magis accura- 
tumquam cum motus pars tantum o6fava amitteretur. Calculum 
tentet qjiii volet. \ ■ : 


Defect? fus Vrimns 
Afcettfus ultimas 
Num. Ofcillat . 


Poftea Globum plumbeum, diametro digitorum duorum Sc 
pondere unciarum Roman arum 26^ fufpendi filo eodern, fic 
ut inter centrum Globi 8 c pun&rnn fufpenfionis intervallum. effet 
pedum ici, Sc nimierabam ofciUationes quibus data motus pars 
-unitteretur. Tabularum fubfequentium prior exhibet numerum 

ofcillatio- 





